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Arbeidsvoorwaarden garantiebanen griffie 

De Werkgeverscommissie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; 

gezien het advies van de afdeling BDV d.d. 9 februari 2016 
gelet op artikel 160, eerste lid, onder c van de Gemeentewet; 

besluit: 

Artikel 1 

De aanvulling van de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, zoals vastge¬ 
steld door het college van Pijnacker-Nootdorp op 9 februari 2016, over te nemen en vast te stellen ten 
behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie. 

Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie en werkt terug tot 1 september 2015. 

Artikel 3 

Dit besluit kan worden aangehaald als 'arbeidsvoorwaarden garantiebanen griffie'. 

Aldus vastgesteld door de Werkgeverscommissie op 2 mei 2016 

de griffier ; 

B.S.M. Se pers 

de voorzitter, 

E.J. de Lanoy 
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